
(保証書付）取扱説明書 
上手にご利巧いただくために 


正し<安全にお使いいただ<ために、ご使用 
前にこの「取扱説明書」をよ< お読か<ださ 
い。ご使用中にわか6ないことやで具含が生 
じたときにお役に立ちます。 

特に、 安全上のご注意 は必ず読んで正し<お 
使いください。お読かになつた後は、必ず保 
なしてください。なお、この取扱説明書には 
保証書が付いています。 
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安を上のごミ主意 

•ご使用前に、この『安全上のご注意』をよ<お読かのうえ、正し<お使い<ださい。 
•この項目は、いずれも安全に関する内容ですので、必ず守って<ださい。 

• 『警告』『注意』の意巧は次のよ5になっています。 


f/K 警告 

取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定されるもの。 

ミ主意 

取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負5を険が想定されるものおよび物的損 
害のかの発生が想定されるもの。 J 


絵表示について 


A 

(S) 

を 


A 記号は、警告•注意を告げるものです。 

〇記号は、禁止の行為を告げるものです。記号の中や近くの絵は具体的な禁止内容を 
示しています。（左図の場合は、分解や修理•改造の禁止） 

•記号は、行為を強制したリ指示する内容を告げるものです。記号の中の絵は具体的 
な指示内容を示しています。（左図の場合は、電源プラヴをコン tz ントか6巧いて 
<ださい） 


( 么警告 1 

改造は1 
外の人1 

ぃ。 i 

( S )^ 

一ないでください。修理巧術者 W 
ま、分解が修理はしないでくださ 

方爲 乂災*感電*ケガの原 

V 因となリます。修理は 
j 、、 批 お 買 上げの 貞反売店また 

は当社 サービス 窓□に 
ご相談 < ださい。 

スチー厶吹出しソブル- 0及気□がずき間 
にピンが針金などの金属物等、異物を入 
れないでください。 

感電や異常動作してケ 
/〇 ガをする原因となリま 

お手入 f 
プラヴを 

C 

1の際は必ず電源プラヴ、マヴネット 
ゴ友いてください。 

感電やケガをする原因 
[0^ となリます。 

水につ1 
給水し 1 

i 

ブにリ、水をかけにり、本体に恒援 
t リしないでください。 

勺を を 

ショート•感電の原因 
([7 となリます。 

幼巧の手のとどく轟囲で使用しないでく 
ださい。 

感®•やけど•クガ•部 

N ぶ峽礙 □。□を誤飲する原因とな 

電源プ^ 
で確実1 

〇1 

ラヴ、マヴネットプラヴは根元ま 
こ差し込んでください。 

感電. やけど.ショー 
0^ 卜-発煙-発乂の原因 

となリます。 

定期的1 
プラヴミ 

〇 

V 

こ電ミ1 
封か 

お 

P 

原プラヴ、7ヴネ、ジトプラヴ、 

りホコリを取つてください。 

_ ホコリがたまると、湿 

m 気などで絶縁で良とな 

リ、乂災の原因となリ 
ます。 

電源コードが電源プラヴが傷んでいたリ、 
コン它ントの差込みがゆるいときは使用 

しないで < ださい。 

^ 感電. やけど.ショー 

/Oi 卜•発煙.発义の原因 

J 
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次ぺージへつづ < 


么警告 


定格 15 AW 上のコン它ントを単独で使つ 
てください。 



他の器具と併用すると 
分岐コン tz ント部が異 
常発熱して発乂する原 
因となリます。 


電源コードを傷付けたリ、加工したリ、無理に 
曲げたり、引っ張ったリ、ねじったリ、たばね 
て通雲したリ、高温部におづけたり、また、重 
い物を載だたリ、挟み込んだリしないでくだ 

さし、。 . \ 

を電源〕-ドが破損し、乂 
巧•感電の原因と なリま 


交流 100 V W 外では使用しないでくださ 



乂災-感電の原因とな 
リます。 


加熱槽などのお手入れに塩素系-酸性夕 
イプ、アルカリ性の洗浄剤、クエン酸等の 
加湿器用洗浄剤は使用しないでください。 

加熱槽に洗ミ争剤が残リ、 
へ赤^ 有毒ガスが発生したリ、 
0 gv^y ? j < 漏れの綱となリま 


乳幼児が誤ってマヴネツトプラヴをなめ 
ないようにミ主意してください。 


感電.やけど.ケガの 
原因となリます。 



7ヴネツトプラヴ-プラヴ受けにピンが 
づミを巧着さだないでください。 

I 


0 


感電•ショート•発乂 
の原因となリます。 


めれた手で電源プラヴ、マヴネットブラ 
ヴを}ちき差ししないでください。 


感電の原因となリます。 



スチー厶吹出しソブルが送風方イドをは 
ずしたまま使わないでください。 


床をぬ6したリ、やけ 
どやが障の原因となリ 
ます。 


排水するときはタンク-スチーム吹出しノブ 
ル-送風巧イド-水あか除去カートリッジ•水 
あかとリフイルターを取リ出して、表示して 
いる排水方向に排水して < ださい。 


手順と方向を誤ると、本 
体内部に水が人リ、乂义 • 
感電-ショートの原因と 
なリます。 




運お中が停止直後は高温の蒸気が出まず 
ので、吹出□に顔が手などをぶづけない 
でく/レさし、 「弱」運転中は、蒸気が 

見えないことがあリま 
すので特に注意して< 
ださい。やけどの原因 
となリます。 


0 



異常時（焦げ臭いにおい.水漏れなど）は、運転を停止して電源プラヴを巧いてください。 


〇 



火災•感電の原因となリます。運転を停止して、お買上げの貞反売店または、当 
社サービス窓□にご相談 < ださい。 
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安を上のごミ主意（つづき） 


A 警告 


使用中が使用直後は、持ち運ばないでく 
ださい。 


熱湯がこぼれ、やけど 
の原因となリます。 



不安定な場所には置かないでください。 

転倒すると熱湯がこぼ 
れます。幼巧の近 < や 
不安定な置さ場所で使 

0 が\ — わないで<ださい。 

やけどの原因となリま 
す。 



A ミ主意 


電源プラヴを}ちくときは、電源コードを 
持たずに必ず先端の電源プラヴを持って 
引き}ちいてください。 

感電•ショート-発乂 
の原因となることがあ 
リます。 



使用中が使用直後は、お手入れをしない 
でください。 

高温部に触れ、やけど 
の原因となることがあ 
リます。 



使用時 W 外は電源プラヴをコン它ントか 
6} ちいてください。 



ケガややけど、絶縁劣 
化による感電-漏電乂 
災の原因となることが 
あリます。 


吹出□をカーテンがタオルなどでふさが 
ないで < ださい。 


やけど•故障の原因と 
なることがあリます。 



倒したときは、電源プラヴをコン它ント 
か 6} ちいてください。倒したまま電源を 
入れないでください。 


やけどやが障の原因とな 
ることがあリます。 



沫結の恐れのあるときは、タンクと本体 
内の水を捨ててください。 


タンクが破損して床を 
ぬ6したリ、水漏れし 
てが障の原因となるこ 
とがあリます。 



落としたタンクが本体は、そのまま使わ 
ないでください。 

そのまま使5と、破損箇 

0S 為 巧か6水漏れしてショー 

1 卜•感電•発乂の原因とな 

な勝 ることがあリます。 


湿度の高いところ （85% W 上）では使わ 
ないで < ださい。 


湿度が高<なると床を 
ぬ6したリ、古夕障や感 
雲の原因となることが 
あリます。 



熱に弱いテーブルが台の上、熱に弱い敷物の上では使わないでください。 

(^3^ 本体底部の熱によリ、変色や変形の原因となることがあリます。 
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A ミ主意 


暖房器具がテレビなどの電化製品の上に 
置かないでください。 

転倒して水がこぼれた 
リ、水漏れすると感電 • 
シヨートの原因となる 
ことがあリます。 



お手入れ後は、部品を確実に取リ付けて 
ください。 



やけど•故障の原因と 
なることがあリます。 


知つておいていただまたいこと 


加湿しすぎないで<ださい。連 
続運転時は湿度が上がリ、窓や 
押入れなどが結露することがあ 
リます。暖房を止めた後や、おや 
すかのとさはご注意 < ださい。 


持ち運ぶときは、ハンドルの中 
央を持って静かに運んで<ださ 
い。 


給水は運転を停止し、器具が巧 
えてか6行って<ださい。運転 
中や停止直後は、タンクや本体 
が高温になつておリ、やけどの 
原因となリます。 



電磁調理器やスピーカーの近< 
など磁気の多い戸斤で使用しない 
で<ださい。誤動作の原因とな 
リます。 



この商品専用のコード tz ツトを 
お使い<ださい。また、他の商品 
へは転用しないで<ださい。専 
用のコード tz ツトを使わないと 
が障の原因となリます。 



水道水 LU 外は使わないで < ださ 
い。 40° C 1 U 上のお湯や油-化学 
薬品-芳香剤-ミちれた水-洗剤、 
アルカリイオン水などを入れる 
と、変形やが障の原因となリま 


问 

〇〇 





す。 


加熱槽 • 送風ガイド • タンク • 水あか除去カートリツジ • 水あかと 
リフイルターのお手入れをしてください。加熱槽に水あかなどが付 
着したまま使用を続けると、安全装置が作動したリ、が障の原因と 
なリます。また、付着した水あかを放置しておくと、固着して取れ 
なくなリますので、1週間に1回 ULb お手入れしてください。 



(詳し < は、「部品の取り外し 
方」13ページ「お手入れのし 
かた」14〜16ページ参照） 


ハンドルについて 


♦本体のハンドル及びタンクのハンドルを持って振リ回さないでください。ノ\ンドルが折れたリ、外 
れたリして思わぬ被害を巧 < ことがあリます。 

•ハンドルを動かすときにフタや本体のスキマに手をはさまれないように注意してください。 


お願し、 （水あか除去力ートリツジについて） 


• 1シーブン（約6力月）ご使用後に1回程度交換してください。 
•取リ付けるときは確実に取リ付け場所に入れてください。が障の 
原因となリますので、誤って加熱權に入れないで<ださい。 
•分解したリ、網の部分をつっついて破6ないでください。中に 
入っている粒状の樹脂が出て、が障の原因となリます。 

•中に入っている粒状の樹脂は食べ6れまだん。乳幼巧が誤って食 
ベないよ51こ十分注意して < ださい。 



水あか除去力ートリッジ 
(詳しくは、「水あか除去カートリッジの 
お手入れ」16ページ参照） 
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を部のを前と働ま 


本体 


タンクキた、ジブ 


水あか陈去カート IJ ツジ 


水道水の中の硬度成分 
(カルシウム、マヴネシ 
ウム）を除去します。 

約1力月に1回再生処理を 
して < ださい。 

(缺16ぺージ） 


水あかとリフイルタ • 


2個入（予備1個） 

((1^7 ぺージ） 

送風ガイドを取リ付けた 
後に加熱槽の中に落とし 
て<ださい。水道水に含 
まれている不純物を吸着 
し、水あかを減6します。 
(0^15 ぺージ） 


操作部 


:厮7ぺージ） 


フタヒンジ 


ケースフタ 


お手入れのときは、フタ 
を外すことができます。 
(欧13ぺージ） 


手掛け 


通常は、手掛け部を持ち 
上げて開閉できます。 


タンクハンドル^ 


圏 


. 吹出 □ J 





:スチーム 吹出し ソ ブル ‘ 

: タンク 


fBi 




背面 


本体内部 


側面 



































































































操作部 


現な湿度の目安表示ランプ 


湿度設定スイ、ソチ 


お巧みの湿度または連続運 
転を選びます。 

(厮10ぺージ） 


設定湿度表示ランプ 


切タイマーランプ 


タイマー運転中に点巧し 
ます。 


功タイマースイ、ソチ^ 


切タイマー時間を謀定し 
ます。 （0^11 ページ） 


お手入れランプ 


お手入れ時期になると点 
なします。 

(欧14ぺージ） 



IJ 它、ジトスイ 、ソチ 1 


お手入れランプを解除し 
ます。 （0^14 ページ） 


静音運おランプ 


静音運転時に点なします。 


静音運粒スイ、ソチ 


付属品 


水あかとリフィルター（予備巧）1個 



•工場出荷時には、加熱槽の中に入れ 
てあリます。それじ(外に予備用とし 
て、電源コード它ツトのポリ袋の中 
に同栖してあリます。 


室内湿度の目安を表示し 
ます。 


運範スイ、ソチ 


運転の「入」「切」を行 
います。 

(厮10ぺージ） 


パワー切換ランプ 


「強」「弱」運転を表示 
します。 

(缺11ぺージ） 


パワー切換スイ、ソチ. 


長時間加湿運おランプ 


長時間加湿運転のとさ点 
なします。 


長時間加湿運転スイッチ 


給かランプ 


タンク内の水がな<なる 
と、点なします。 

(0^ にぺージ） 


加熱 スチーム 式加湿器の原理に ついて 



•水をヒーターで加熱し、沸騰さだた蒸気を送風ファ 
ンによってちやしなが6吹き出します。室内の温 
度•湿度によっては蒸気が見えない場合もあリます 
が、タンクの水が減っていれば正常に加湿していま 
す。 

♦水を蒸発させるため、水道水の中ので純物が濃縮さ 
れて水あかとして残リます。そのため、定期的にお 
手入れを行って < ださい。 
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さ風フアン 


加熱槽 


ノ 




























































































使い方 


" 設置場巧について I 【正しい使い方 


■丈夫で水平な場所に設 
置してください。 

■壁か 610 cmULh 、 天井 
けら 150 cm W 上離し 
て設置してください。 

木蒸気で壁や天井が変色 
する恐れがあリます。 





E 次のような場所には置かないでください2 


■棚などの高い場所や傾い 
たで安定なところ、毛足 
のあるカー ぺツ トや布団 
の上など 



A 警告 


不安定な場所に置かないでください。 


/ r>y •転倒すると熱湯がこぼれます。幼 
V X ； 巧の近<やで安定な場戸斤で使わ 
^ ないで < ださい。やけどの原因と 

なリます。 

V ノ 


■直射日光の当たる場戸斤、 
暖房器具の上や近< 



■蒸気が家具、壁、天井に 
直接当たる場戸斤 



おミ日6だ 

♦加熱蒸気で加湿する方式なので沸騰音がしますが、 
異常ではあリまだん。 

•室内の温度•湿度によっては蒸気が見えに<い場 
含があリます。 

•蒸気が出るまで、約2〜3おかかリます。 

•運転中にケースフタや本体の内側、タンク等に水 
滴が付<ことがあリますが、器具の温度上昇によ 
るもので異常ではあリまだん。 

•加湿をしすぎると、結露によって壁などにシミや 
カビが発生する原因となリますので気をつけて< 
ださい。 

•使い始めに加熱槽の内面に熱による色ムラが発生 
することがあリますが、異常ではあリまだん。 


1 タンクに水を入れる。 


①ケースフタを開けて、タンクを取リ出す。 



②タンクキトツプを外して、新しい水道水 


を□元まで入れる。 



タンクの水は毎曰 
新しい水に交換し 
て < ださい。 


⑤給水後、ゴムパツキンがタンクキトツプ 
の内側の溝に付いていることを確認し、 
タンクキトツプを締める。 



ゴムパツキニ 

ノ 



タンクキトツプ 


④タンクを本体に tz ツトして、ケースフタ 
を閉める。 





フタを閉めるとさ 
指をはさまないよ 
うに注意してくだ 
さい。 


•必ず水道水をお使い < ださい。 

•お湯 （40 で ULb ) やちれた水、洗剤、化学薬 
品、芳香剤、油、アルカリイオン水などを入 
れないで < ださい。 

•本体に直接、水を入れないで<ださい。 
•スチーム吹出しノブルが送風ガイドにきちん 
とはまつていることを確認してください。 
•水漏れがないことを確認して < ださい。 

V ，タンクに付いた水は拭きとつてください 。一 
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•室内の温度-湿度によっては蒸気が見えにくい場台があリまず。 
•義気が出るまで、約2〜3分かかリまず。 



2 運範ずる。 


つ 運載を止める。 


①マヴネツトプラヴを本体背面のプラヴ受 
けに接続する。 



①運転スイツチを押す。 



②電源プラヴをコン tz ントに差し込む。 



⑤運転スイツチを押す。 



•パワー切換ランプ「強」が点なします。 
•設定湿度ランプ「50」が点なします。 
•現な湿度の目安ランプは、5秒後に点な 
します。 


•運転スイッチを「切」にした後も、本体 
の温度を下げるために送風ファンが約20 
分間動いています。 


②電源プラヴを巧<。 



_ A 言 口^_ 

めれた手で電源プラヴ•マヴネツトプラヴを巧 
かないでください。 



•感電の原因となリます。 


ノ 


日ら巧 - 

•お手入れランプが点なした6、必ずお手入れ 
、を行つてください。 （0^14 ぺージ） 


A 警告 


電源ブラヴ、マヴネットブラヴは根元まで確実 
に差し込んでください。 

〇 •差し込かがで完全だったリ、傷んだ 
プラヴ、ゆるんだコン tz ントを使用 
すると感電や発熱による乂災の原因 
となリます。 


交流100 V 1：：^外では使巧しないでください。 

•乂災-感電の原因となリます。 


0 


A 警告 


運範中が停止直後は高温の蒸気が出まずので、 
吹出□に顔が手などをぶづけないでください。 
•やけどの原因となリます。 


(§) 


A 注意 


電源プラヴを巧くときは、電源ブラヴを持って 
引き巧いてください。 

〇 •コードを持って巧くと、シヨート- 
感電-発乂の原因となることがあリ 
ます。 


9 



























































使い方つづき 


湿度設定をするとき 


* 運おスイ、ソチを「入」にした後、湿 
度設定スイ、ソチでお好みの湿度を 
選ぶ。 



現な湿度の目安ま示について 


•現な湿度の目安を表示します。 

•電源を入れ、運転スイッチを押してか65秒後 
か6点なします。 

•同じ部屋でも場戸斤によリ湿度が異なることがあ 
リますので、他の湿度計と指示差が出ることが 
あリます。 

•使い始めは、本体内部の結露などで高い湿度表 
示になることがあリます。10〜20分運転する 
と正常になリます。 


表示の難囲（目安表示と実際の湿度)_ 


r 

目ま表示 

35 

LU 下 

40 

• 

50 

• 

60 

65、 
LU 上 

実際の湿度 

37% 
LU 下 

：38〜42 
% 

43〜47 
% 

48〜52 
% 

53〜57 
% 

58〜62 
% 

63% 
LU 上 J 


•湿度設定スイツチを押すごとに次のよ5 
に切リ換わリます。40〜60 •連続の6 
段階に設定できます。始めは「50」に設 
定されています。 

1111111 適湿 1111111 

50-60 


35 な下 40 • 

— ► 

湿度設定日 日 


带 □. 


65 l 乂上 

► 

□ 一 〇連続 

I 


「40」〜「60」を選んだとき 
•湿度它ンサーの働きで設定の湿度上に 
なると、自動的に停止し、湿度が下がる 
と再び運転を行います。このため、蒸気 
が出ないことがあリます。 

「連続」を選んだとき 
•部屋の湿度に関係な<連続で加湿しま 
す。ただし、お部屋の湿度が極端に高い 
とき（約 90% U ^ 上）には安全回路が働い 
て停止します。 


^夕日ら巧 - 

•給水ランプが点なしているときは、給水して 
か6設定してください。 

•お部屋の壁が-床巧の吸湿性が高い場合、ま 
た乾燥が態にある場合は、湿度が上がリに< 
<なリます。 

•運転スイッチを「切」にした後や停電があつ 
たとき、及び電源プラヴを巧いた後に再び運 
転すると、湿度設定は「50」に展リます。 
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タイマー運乾をするとき 


* 運おスイ、ソチを「入」にした後、切 
タイマースイ、ソチでお好みの時間 
を選ぶ。 



•切タイマースイツチを押すごとに次のよ 
うに切リ換わリます。 


(設定なし）^>1回押し 


ふ含み B ; 


が 


〇備間) 


► 2回押し 


4回押し 



X 設定時間が終了すると、自動的に運転を 
停止します。 


(例） 4 時間タイマーの場台 
•時間の経過とともに切タイマーランプが 
下図のように切リ換わリます。 


- き斷 (時間)^«^'-〇 

/|\ /|\ /|\ 


も 時間) 一 ci 


含み 時間) 


•設定時間が経過すると、切タイマーラン 
プが消なし、自動的に加湿運転が停止し 
ます。（加湿が停止した後も、本体の温度 
を下げるために送風フアンが約20分間 
動いています。） 


タイマー運乾を解除するとき 


も 切タイマースイ、ソチをそ甲して、切 
タイマーランブを消のさだる。 

•タイマー運転か6通常運転に切リ換わリ 
ます。 

^夕日ら@ - . 

•タイマー運転中にタンクの水がな<なると、 
タイマー運転は終了します。 

•給水ランプが点なしているときは、給水して 
I か6設定して < ださい。 J 


パワー切換をするとき 


^ 運おスイ、ソチを「入」にした後、 
パワー切換スイ、ソチで加湿量を 
「弱」にずる。 


•運転スイツチを「入」にしたときは、「強」 
が点なしています。 



•パワー切換スイツチを押すごとに「強」 
「弱」が切リ換わリます。 

「強」「弱」のときの運転時間と加湿量 （1 時間当リ） 


パワー切換 

強 

弱 ' 


運転時間 

約8時間 

約16時間 


、加湿量 

500 mL/ 時 

250mL/ 時, 



みタンクの中が満水で、連続運転した場合 


ミ日らだ )- 

•給水ランプが点なしているときは、給水して 
、か6設定してください。 


長時間加湿運起をするとき 


* 運おスイ、ソチを「入」にした後、長 
時間スイ、ソチを巧ず。 



運転時間と加湿量 （1 時間当リ） 


f 運転時間 

約27時間 

、加湿量 

1己 OmL/ 巧 


みタンクの中が満水で、連続運転した場合 

•長時間加湿運転中にパワー切換スイッチ 
を押すと強運転に展リます。 

•運転スイツチを「切」にすると、次は強運 
転か6始まリます。 
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使い方つづき 


静音運おをするとき】【使用中にタンクの水がなくなつたとき] 


* 運おスイ、ソチを「入」にした後、静 
音スイ、ソチを押ず。 



運転時間と加湿量 （1 時間当リ） 

/* I \ 


^運乾時間 

約40時間 

、加湿量 

100 mL / 時 


みタンクの中が満水で、連続運転した場合 

•静音運転では、フアンの回転数が約半分、 
加湿量が「強」運転時の約5分の1になリ 
ます。 

•静音運転中にパワー切換スイッチを押す 
と、強運転に展リます。 

•運転スイツチを「切」にすると、次は強運 
転か6始まリます。 


ミ日ら巧 )- 

•タンクに水がな<なると、自動的に加湿を停 
止して給水ランプとアラームでお知6だしま 
す。 

^♦続けて使うときは、給水してください。 



鲁本体の中には熱湯が少し残っていますので、 
倒したリ、傾けたリしないでください。 


水たれにごミま意ください^ 


•使用後（タンクに水を補給するときなど）フ 
夕を開けると、内側に結露した水がたれるこ 
とがあリます。また、タンクを取リ出すとき 
にタンクに結露した水がたれることがあリま 

_ 


日ら巧 )- 

•水を補給してタンクを它ットした後、給水ラ 
ンプが消えるまで1〜2分かかリます。（水を 
少しずつ加熱槽に送るためです）また、蒸気 
が出るまでには、それか6 2〜3分かかリま 
す。（水を沸騰さだるためです） 

•給水ランプが点なしても、本体の温度を下げ 
るため、送風フアンが約20分間動いていま 
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お手入れのしかた 


巧らだ)- . 

•お手入れだずに使いつづけると、加熱檀や送風ガイド 
に溜まった水あかが固まって、安全装置が働いたり、 

V 故障の原因となリます。 _ J 


部品の取リタトし方 


• i ：： rF の順におリ外してください。おリ巧けるときは、逆の順でおリ巧けてください。 


A 警告 


お手入れの際は、必ず電源プラヴをコン它ント 
か6巧いてください。 

>感電やケガをする原因となリます。 


を • 


めれた手で電源プラヴ、マヴネットブラヴを巧 
き差ししないでください。 

•感電の原因となリます。 


權) 


① ケースフタを外す。 

② タンクを取リ出す。 

③ スチーム吹出しノブルを外す。 

④ 送風ガイドを外す。 

⑤ 水あかとリフイルターを取リ出す。 

⑥ 水あか除去カートリツジを外す。 



A ミま意 


使巧中が使巧直後は、お手入れをしないでくだ 
さし、。 

•高温部に触れ、やけどの原因となる 
V V ことがあリます。 


お手入れ後は、部品を確実に日ヌリ付けてくださ 

い< 

•やけど-が障の原因となることがあ 
リます。 


、•〇 

〇 


ケースフタの取リ外し方 


•フタを開けた状態 
で、フタを奥に倒 
すと外れます。 



* 取リ付けるときは、ヒ 
ンジ部と合わだてはめ 
込んで < ださい。 



スチーム吹出しノブルの目又リ外し方 


•ツ乂2箇所を同時に押しなが6、まっすぐ上 
に引っぱると外れます。 



送風がイドのおリ外し方 


•まっすぐ上に引っぱると外れます。 


位置合わだ巧 



X 取リ付けるときは、固定ピンの位置を含わだ 
て押し込んで<ださい。加熱槽水路のすさ間 
にはめ么んで < ださい。 


水あか除去カートリッジのおリ外し方 


•水あか除去カートリッジを持って上に引き上 
げます。 ▲ 水あか除去力ートリツジ 


1 媛 

う 

嚇 

f 取り付けるときは、文 1 
字が書いてある面を上 

または下にして、水路 


ZT 

'A rte 7/ 

のすさ間にぴったり合 




うように装着してくだ 


/ 

^ — ^ 

さい。 
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お手入れのしかたつづき 


お手入れランプが点巧 したら 


^おミ日らち^- N 

•お手入れだずに使いつづけると、加熱槽や送 
風ガイドに溜まった水あかが固って、安全装 
^置が働いたリ、が障の原因となリます 。_ J 

お手入れランブ:加湿時間が連続加湿で60時間ネ目 
当に達すると、点なしお手入れ時期の目安をお知 
6だします。 

•使用する水道水の水質によっては、お手入れラ 
ンプが点な する 前に水あかが付着す る 場合があ 
リますので、その場合は早めにお手入れして< 
ださい。 


お手入れランプの辭陈 


♦本体内部をお手入れした6、お手入れランプを 
解陈してください。 

み運おスイ、ソチを「入」にして、運 
おしているが態でリ tZ 、 ジトスイ、ジ 
チを3秒 W 上押し続ける。 

•お手入れランプが消なし、「ピピッ」とブザーが 
鳴リます。 


曰常のお手入れ 


タンクの水は毎曰新しい水に交換してください。 

タンクのお手入れ 


•タンクに3分の1程度水を入れ、 
キトツプを閉めてタンクをよく 
振リ、排水して<ださい。 （ これ 
を2〜3回繰リ返します） 

•ミちれがひどいとさはタンク内の 
残リ水を捨て、柔6かい巧で内 
部のミちれを拭きとリます。 



本体のお手入れ 


•桑6かい巧で拭いてください。 
•ミちれがひどいとさは、中性洗剤 
ミ客液を巧につけて拭きとリ、か 
6ぶきしてください。 





•変質•変お防止のため、ベンジン、シンナー、ア 
ルコール、アルカリ性洗剤、クレンザーなどは 
使わないでください。 

•化学ぞ5きんを使5ときは、その注意書に従つ 
て < ださい。 



回 W 上お手入れ 


お手入れランプが点なしなくてち加熱槽•水槽•送 
風ガイド•水あかとリフィルターは、1週間に1回 
じ1上を目安にお手入れずることをおずすめしまず。 


A 警告 


排水するときは、タンク•スチーム吹出しノブ 
ル-送風乃イド-水あか除去カートリッジ•水 
あかとリフイルターを日ヌリ出して、表示してあ 
る排水方向に排水してください。 


〇 •手順と方向を誤ると、本体内部に水 
が入リ乂災•感電•ショートの原因と 
なリます。 


加熱槽などのお手入れに塩素系-酸性タイブ- 
アルカリ性の洗浄剤- クエン酸等の加湿器巧洗 
浄剤は使巧しないでください。 



•加熱時に洗浄剤が残リ有毒ガスが発 
生したリ水漏れの原因になリます。 


詳し<は、13ページの「部品の取リ外し方」をご 
覧のうえ、お手入れして<ださい。 

•水が蒸発すると残留物が本体内に付着し、放置 
してお< と、固<なつて取れな<なリます。 



2 加熱槽•水槽の周ぶを水に浸した 
柔6かい巧で拭:きとる。 



-\ 

•加熱權には、金属ブラシやクレンザーなどを 
使わないで<ださい。フッ素樹脂加工面にキ 
ブがつき、故障の原因となリます。 


14 













































回 w 上お手入れ 


スチーム吹化しノブルのお手入れ 



吸気 □ フイルターのお手入れ 


•水洗いしなが6柔6かい巧で拭きとリます。 



送風がイドのお手入れ 


•水洗いしなが6柔6かい巧で拭きとリます。 



づムパツキン 
み破れたリ、劣化した6 
交換してください。お 
買上げの販売店でお買 
いホめ < ださい。 


水あかとリフイルターのお手入れ 


•水道水で手もか洗いします。 

•強<引っぱったリ、ブラシでこすったリしない 
で < ださい。 

•破れたときは、新しい水あかとリフィルターと 





X お手入れ後は、次の手順で本 
体に装着して < ださい。 

① 上下の切込か部を合わだ差し 
込む。 

② 送風方'イドの上か6落として 
加熱權の中に入れる。 

•水あかとリフィルターは消耗品です。破れた 
リ、紛失した場含は、お買上げの販売店でお 
買い求めください。（予備が1個入っていま 
す。 a 家7ページ） 



回 W 上お手入れ 


XI 力月に1回じ(上、お手入れをして<ださい。 

7通常は、吸気□のホコゾを掃除機 
で口及いおつてください。 



P ミちれがひどいときは、フイルター 
カバーを外して内部のフイルター 
を水で洗つてください。 



•フイルターカバーの 下部を手前に引いて 
外してください。 



•手でもか洗いして < ださい。 

•洗った後は、曰陰でよ<乾かしてか6取 
リ付けてください。 




•ミちれがひど < なるとスチームの出方が弱 < なつ 
たリ、正しい湿度検ミ□をしな<なリますので、 
1力月に1回程度お手入れをしてください。 
•吸気□フイルターを外したまま使わないで< だ 
さい。 
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お手入れのしかたっづき 


保管のしかた 


水あか除去カートリツジのお手入れ^ 


※シーブンオフなどでおしまいになるとさ 


柔らかい巧で水洗いし、表面の水 
あかを目又る。 


2 再生铅理をずる。 

①容器に食塩を約 90 g (カップ半分）と水道 
水を約 900 mL (カップ5巧）入れ、食塩 
水を作る。 

( D 水あか除去カートリツジを食塩水に約3 
時間浸す。 


^おミ日らだ） 

•定期的に食塩水に浸すことによってカルシウ 
ム-マヴネシウムを除去する効果が持続しま 
す。 （1 力月し1回程度） 




③容器に水道水を入れ、2〜3回ふリ洗いし 
てすすいだ後、容器か6出して網部を下 
にして約5分間放置し、水を切る。 


— 

•お手入れ後は、を 
字が書いてある面 

を上または下にし 

て、水路のすき間 
にぴつたリ合5よ 
うに装着してくだ 
しさい。 


水あか除去カート IJ 、ジジについて 

•中に入っている粒がの樹脂の作用によリ、水道水の 
硬度ぶ分（カルシウム•マヴネシウム）を除去し、水 
あかを減6します。 

•ご使用を続けるうちに効果が落ちてきますので、1 
シーブン（約6力月）ご使用後に1回程度交換するこ 
とをおすすめします。 

みご使用頻度や、地域の水道水の巧分構巧によリ効果 
が持続する期間が短< なることがあリます。 

•交換用のカートリツジは、お買上げの販売店でお買 
いホめ < ださい。 

•交換したカートリツジは、そのまま不燃物として廃 
棄してください。 



水あか除去力ートリツジ 



お手入れ後、本体のかを巧きとり、 



•湿ったまま保营すると、カビの原因とな 
リます。 

ク水あかとリフイ ルターの 水をよく 
^切リ、曰陰で乾かず。 



つ 水あか陈去力ートリ 、ジジの お手入 
一 れをした後、網部を下にして放置 
し、水をよく切リ曰陰で乾かず。 


^包装箱に入れるか、ポゾ装などをか 
^ぶだ、湿気の少ない所に保管する。 



A 警告 


分解-修理-改造はしないでください。 

•乂災-感電-ケガの原因となリます。 
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修理を巧頼される前に 

•修理を巧頼される前に次のことをもう一度お調べください。 


f このようなとさ 

お調べいただくこと 

直し方 ^ 

蒸気が出ない。 

•コード它ツトは接続してあリますか。 

•正しく接続してください。 

•給水ランプが点巧していまだんか。 
(タンクに水は入つていますか） 

•タンクに給水してください。 

•タイマー運転をしましたか。 

•再度運転スイツチを入れ直して<ださい。 

•運転スイツチを「入」にした直後で 
はあリまだんか。 

参蒸気が出るまで約2〜3分かかリます。 

•設定湿度を「連続」にして運転し、 

約5〜10分後にスチーム吹出しノブ 
ル上部約30〜 40 cm に鏡をあててみ 
て < ださい。 

•鏡が< もれば、蒸気が出ています。お部 
屋の温度-湿度が高いと蒸気が見えに< 

い場合があリます。 

蒸気の出が悪い。 

参吸気□フイルターにホコリが詰まつ 
ていまだんか。 

•吸気□フイルターのお手入れをして< だ 
さい。 

運転スイツチを「切」 
にしても風が出る。 

•本体の温度を下げるため、加湿運転停止後も約20分間送風フアンが回って風が出 
ます。 

給水ランプが点巧した 
のに風が出る。 

湿度設定ができない。 

•給水ランプが点なしていまだんか。 
(タンクに水は入っていますか） 

参タンクに給水してか6、設定してくださ 
い。 

パワー切換ができない。 

タンクに水が入つてい 
るのに給水ランプが点 
巧している。 

参傾いた場戸斤に設置していまだんか。 

•水平な場戸斤に設置して < ださい。 

•フ□ートに水あかやゴミが溜まって 
いまだんか。 

参フ□ー トの掃除をしてください。 

•使い始めや、タンクに給水した直後は、水が加熱槽に溜まるまでに1〜2分かかります。 

スチーム吹出しノブル 
W 外か6蒸気や水が 
漏れる。 

参スチーム峽出しノブル、ケースフタ、 
タンクが正しく t ットされていますか。 

•正しく t ットしてください。 

参吸気□がふさがれていまだんか。 

参ふさいでいる物を取リ除いて<ださい。 

蒸気がにお 3。 

•古い水を使巧していまだんか。 

参「お手入れのしかた」に従って、器具の 
掃除をし、新しい水と入れ替えてください。 

•水あかやゴミが溜まっていまだんか。 

運乾中に沸騰音がする。 

•加熱權内で沸騰する音です。 

•故障ではあリまだんのでそのまま使巧し 
て < ださい。 

参お手入れをしないと、加熱槽内に水あか 
などがな殿し、沸騰音が大さ<なること 
があリます。0^13ページお手入れのし 
かたにおってお手入れをして < ださい。 

「ポ コ」 「ポ コ」 音が 
する。 

•タンクか6給水する音です。 

運乾スイツチを「切」 
にしても操作部にめく 
^もリを感じる。 

•電子部品の放熱によるものです。 

•電源プラヴを差し込んだが態では、電子回路を動作さだるために約 2 W の電力を消 
費しています。 


• LU 上のことをお調べになリ、それでも直6ない場合は、電源プラヴを巧いて、お買上げの販売店または 
当なサービス窓□にご相談 < ださい。 
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アフターサービス 


保証書 


•保証書は、この取扱説明書に付いておリます。お 
買上げの際に、販売店よリ必ず保証書の「お買 
上げ年月曰」「販売店」欄等の記入をお受け < だ 
さい。 


保証期間 


•保証期間はお買上げ曰よリ1年間です。正常なが 
態でご使用いたださなが6、保証期間内にが障 
した場合は、保証書の記載内容によリ、お買上 
げ貝反売店が無料修理いたします。詳細は保証書 
をご覧<ださい。保証期間経過後の修理につき 
ましては、お買上げの販売店にご相談 < ださい。 
当社は販売店か6の注文によリ、補修用性能部 
品を販売店に供給します。 


補修巧性能部品の保有期間 


•当社はこの加熱スチーム式加湿器の補修用性龍 
部品を製造む切リ後、6年保有しています。 
•補修用性龍部品とはその製品の機龍を維持する 
ために必要な部品です。 


ごでな点が修理に関ずるご相談は 


•修理に関するご相談並びにごで明な点は、お買 
上げの販売店または19ページの全国サービス 
ネットワークをご覧のうえ、お近くの当社サー 
ビス窓□にご相談 < ださい。 


仕様 


f お名 

AH -5 GD ^ 

電源 

単相10 0 V 50 -60 Hz 

加湿里 

強運起時 

500 m し/日寺 

弱運転時 

250 mL / 時 

連続加湿時間 
の目安 

強運範時 

約8時間 

弱運範時 

約16時間 

消費電力 

395 W 

タンク容量 

約 4.0 L 

適用巧面積の目安 

木造巧室 14 m 2 (8.5 畳） 

プレハブ洋室 23 m 2 (14 畳） 

コード長さ 

1.4 m 

ブ法（高さ X 幅 X 奥行） 

34.3 X 22.3 X 28.1 cm 

L 質量 

3.6 kg J 


X 加湿量-連続加湿時間は、室温20で-タンク満水時の場含です。 


の 

愛情点検 

長年ご使用の加湿器の点検を！ 

このようなをがはあリまだんか？ 

♦加湿器本体が異常に熱いとさ。 

•電源コード、電源プラヴ、フヴネット 
プラヴ、コン它ントが異常に熱いとき。 

参通電中にこげ臭いニオイがする。 

•その他の異常や故障がある。 

ご使巧の中止 

故障や事故防止のため、すぐ 
に運転を停止して電源プラヴ 
を巧さ、お買上げの販売店ま 
たは当社サービス窓□に点検 
-修理をご相談<ださい。 



18 























を国サービスネットワーク 


修理•お取}及い • お手入れなどのご相談は、まずお買上げの煎売店へお申し 
巧けください。お居が贈答品などでお困リの場含は、最寄リの当なヴービス 
它ンターへご相談ください。 

テレフォンヴービス泣044 (857) 3000狂0723 (32) 3841 
URL http : //www.fg-cs.co.jp 


化海道 


♦サービスコールたンターホし 幌 

巧 011(251)1858 (け） 

FAX 0120 -070 -220(フリ-グ仆ル） 


化ミち道を域 


化海道ヴービス tZ ンター 

巧011 (241)4622 (け）干 060-0007 化幌神央固比ま西13了目9番地の1芭本ビル 

ヴービスステーション 

旭川巧0166(の)0171(巧）干070 0054旭川市4ま西1 - 2 418 


東北 


♦サービスコール tZ ンター仙台 


f 青森-秋田-岩手1 

き城-山お-福島 
地区 


仙台ヴービス tz ンター 

巧 022(239 )5106( 巧） 

ヴービスステーション 


青 

盛 

秋 

山 

郡 


巧017(7の) 90に（け） 
巧 019(638) 5130(け） 
SO 旧8 (67) に引（け） 
巧023 (633) 2611(け） 
巧024(922 )5570( け） 


泣022 (239) 5233 (け） 

FAX 0120 -070 -220(フリ-グイヤル） 


干983 00：34イ了目5番5号 

干 030-0813 青森巿お原1 -5-5 サンシトイン乃ザが原日-101 
干 020-0891 岩手県紫波郡矢巾町流通 t ンター南 3 T 目9密已号 
干010 -0972 秋田市八橋田五郎1 - 12 - 51 
干990 0071山お市流通它ンタ ー2 了目11 -5 
干％ 3-8851 郡山市開成2了目37番23号 


首都圈 


東ま地区 


♦ヴービスコール它ンター東京 

巧 03(3856)6091 (け） 

FAX 0120 -070-220 0 リ-グ仆ル） 

巧 044 (861) 7700 (け） 

FAX 0120 -070 -220(フリ-グ仆ル） 


fll 岡-神奈)11 • 

埼玉•千葉•巧城 • 
山梨•群馬-栃木- 
長野-新潟地区 


まま 第ーサービス tz ンター 

©03(3864)9331(1^) 干111 -0051 まを都台ま区蔵前 4 T 目18涅6号蔵前柴田ビル 

大宮ヴービス tz ンター 

干330 0031さいたま巿吉野町2了目202蓄地1号 
干 277-0023 巧市中央1了目9蓄2号父なビル1階 


柏サービスたンター 

巧0471 (67 )7163( け） 

ヴービスステーション 

千葉巧043 (266)6151 (巧） 

宇都宮巧028( 662)8221 (け） 

高崎巧 027(328)0711 (け） 

新潟巧025 (271)2 湖（巧） 

JII 崎ヴービス tz ンター 

巧044(861 )7825 (け） 

をち第ーヴ—ピフた、 ノ 勺— 

00422(53)6709( it ) 干旧 0-0014 武 ii 野ホ関前 3 T 目1已番の号秋山ビル1階 
横;'兵ヴービス tz ンター 
巧045( 944 )3900 (け） 

ヴービスステーション 
多摩巧0426(36)5697(け） 

松本巧0263(27)3246(け） 

静岡泣054 (247 巧411(け） 

ミ兵松巧053( 464 )0068 (け） 


干 260-0843 千葉市中央区末広5了目11番9号 
干 321 -0912 宇都宮市石井巧2578番地 
干 370 0831 高崎市新町6番19号 
干 950 0863 新潟市卸新巧1了目842番地28 

干 213-8502 川崎市高津区末長1116 


干224 0007横ミ兵巿都お区在田南5了目18香53号 

干192 0914八王子巿片倉町 311-1 リーべ片倉1階 
干390 0843 お本市高宜南 8 T 目に番地お本丸；□ビル 1 階 
干420 - 0804静岡市竜南3 了目17番22号 
干435 0048ミ兵お市上西巧3 5 - 5 


※住所•電話香号は変更になることがあリます 
のでご了承ください。 


(平成13年6月現な） 



•ヴービスコールたンター大版 


f 憂ミ日•岐阜•兰重つ 

富山•石 )11 •福井 
地区 

をち屋サービス它ンター 

泣052( 775) 旧47(け） 

金;'尺ヴービス tz ンター 

巧 076(291 )2354 (け） 

ヴービスステーション 

S 重巧059( 232 )7407 (け） 


巧 0723 (32) 3311(け） 

FAX 0120 -070 -220(フリ-グ仆ル) 


干 465-0028 名ち屋ホ名ま区猪高台1了目1315蚕地 
干 921 -8014 金ミ尺市糸田1了目71番地 
〒已 14 0102 津市栗真巧屋巧1709番地 


ぶ畿 


参ヴービスコール它ンター大阪 



( 大版.ま都. 1 
和歌山-奈良 • 
t ち庫•滋賀地区 J 
大阪ヴービス它ンター 

巧06( 6304 )1593 (け） 

松原ヴービスたンター 

巧0723(31)92引（け） 

ヴービスステーション 

ま都巧 075(6 引)3190(け) 


巧 0723 (32) 3311(け） 

FAX 0120 -070 -220(フリ-グ仆ル) 


〒巳 32-00 に大阪市な川区木川東 2 了目 2 香 10 号 
〒巳 80 0004 お原市西野々2了目1番4已号 
干 601 -8342 京都市南区吉祥院東前田町 6 番地 



参サービスコールたンター大阪 


国 



島 • 岡山 • 鳥巧 
島根•山□•香 JII - 
徳島-愛媛-高ミ日 
地区_ 

広島ヴービス tz ンター 

巧082 (503)引旧(け） 
高松 サービスたン ター 
垃087 (885) 1111(け） 
ヴービスステーション 

岡山巧086( 244 )4217 (け) 
松江巧0852 (21)9014 (け) 
松山巧089( 934 )0857( け) 


巧 0723 (32) 3311(け） 

FAX 0120 -070 -220(フリ-グ仆ル) 


干733 0034広島市西区南観音町17番9号 

干761 -8084 高お市一き巧258番の1 

干700 0975岡山市今1了目13番33号 
干690 001巳做 I 市上乃木 9-2- 17シ I ルブラン102 
干790 0952お山市朝生田巧 7 -1-32 



参ヴービスコールたンター福岡 


巧092 (542) 0500(げ） 

FAX 0120 -070 -220(フリ-グ仆ル) 


福岡ヴービス tz ンター 

垃092ほ52 )1435( け）干 815 0031 福岡市南区清水2 了目9番29号 


岡•大巧•佐賀 
長崎-熊本-宮崎- 
1^^巧島-沖縄地区^ 


ヴービスステーション 

北九州泣 093(921)4572 (け) 
大分巧0975ほ8 )1524 (け） 
熊本巧096巧 60)3981 (け) 
庭巧島巧099( 254 )6505 (け) 


干802 - 0064北九州市小倉北区片野 4 T 目3 -18木巧ビル1階 
干870 0907大分市大まの1 - 14 - 2 
干 862-09 口熊本ホ尾の上 4 T 目11 -47 号ミヒ□ビル 
〒朗0 0073庭児島市宇宿3了目17番13号 


ジ 

FIJIITSII 株式舎社富±通ゼネラル 

1 T 213-8502 り I 崎市富ま区末長1116蚕地 
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店名-住所-電話 
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本書は、本書記載内容によリ無料修理を行5ことをお約束するものです。 

上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参ご提示のう 
え、お買上げ販売店に修理をご依頼<ださい。 

•戸斤定事項記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなリまだんか6、もし未記入の 
場合は、すぐにお買上げ販売店へお申し出<ださい。 

♦本書は再発行いたしまだんので、大切に保管して<ださい。 


<無料修理規定〉 


•取お説明書、本体添付ラベル等の注意 
書に従った正常な使巧が態で故障した 
場合は、お買上げ販売店が無料修理い 
たします。 

参保証期間内に故障して無料修理を受け 
る場合は、商品と本書をご持参ご提示 
のろえ、 お買上げ販売店にご相談<だ 
さい。 

•ご乾居の場合は、事前にお買上げ販売 
店にご相談 < ださい。 

•ご贈答品等で本書に記入してあるお買 
上げ販売店に修理依頼がでさない場合 
には、全国サービスネットワークをご 
覧のうえ、お近<の当社サービス窓 □ 
へご相談 < ださい。 

•保証期間中でも、次の場合には、有料 
修理になリます。 

(イ）使巧上の誤リや不当な修理、改造 
による故障及び損傷。 

(□) お買上げ後の乾倒、落下などによ 
る故障及び損傷。 


(ノ\) 乂災、地震、水害、落雷、その他の 
天災地変、公害や異常電圧による故 
障及び損傷。 

(二）接続する他の機器の異常によリ生ず 
る故障及び損傷。 

(ホ）一般家庭巧 W 外（例えば業務巧の長 
時間使巧、車輛、船舶への搭載）に 
使巧された場合の故障及び損傷。 
(へ）本書のご提示がない場合。 

(卜）本書のお買上げ年月曰、お客様名、 
販売店名欄の記入または押巧がない 
場合、あるいは字巧を書き変え6れ 

参この商品（持込修理の巧象商品）につい 
て出張修理をご希望の場合には、出張に 
要する実費を申し受けます。また、当社 
サービス 它ン ターな どへ送巧された場合 
の送料は、お客様の負担と なリ ます。 

•本書は曰本国内においてのか有効です。 

广 his warranty is valid only in Japan . 


修理乂モ 


本本書はこれに日月示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。 

従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではあリまだんの 
で、保証期間経過後の修理についてごで巧の場合は、お買上げの販売店または当社サ 
ービス窓□にお問い合わせ<ださい。 

*保証期間経過後の修理、補修巧性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧<だ I 

。。。 さぃ。， _ I 

® 株式会社富±通ゼネラ;レ 干 213-8502 j II 崎市高津区末長 1116 番地 巧044 (866) 1111 (け） I 

H I 

撫备凌百与撫签拴雕當靡拴離辕織^^拴 W 签撫签賴做百各拴 W 签辕 W 签换雕撫签撫為^^撫為撫签辕 W 层撫签觀签换磯漁签撫為辕 W 签撫儀^^撫条賴层辕離^^辕 W 風 W 层辕雕證 W 备撫签撫签撫签證靡撫签撫签播 
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顯 S 顯 


加熱 スチーム 式加湿器保証書持込修理 


形名 


お 

客 

様 


ごち名 


ご住所 


無料修理 
保証期間 


AH-5GD 


様 


〒□□□-□□□□ 


TEL 


( ) 


お買上げ年月曰 

年 月 曰か6 


本体 


1年間 


販売店 


8面面 I 



































